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LES ROSES. 


limbe sont pinnatifides, et les pinnules spatulées au sommet. 
Corolle de cinq pétales dun diamétre de plus de trois pouces 
et demi, d’une belle couleur rose, échancrés en cóeur au som- 
met. Fruit globuleux et rouge á la maturité. 

OBSERVATIONS. 

Ce Rosier est connu et cultivé depuis longtemps en Angle- 
terre. Les amateurs ont pu le voir dans les jardins de M. 
Shailer {of Me chelsea). Andrews assure qu’on le rencontre 
assez rarement dans les collections en France et en Angleterre, 
mais qu’il est connnun en Italie et en Espagne. Nous lavons 
trouvé dans la Roseraie de M. Ternaux, á Auteuil, oü, dit- 
on, il a été obtenu de graines, il y a deux ans. 









































































































































































































